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सं. 402] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946 
No. 402] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 3 जून, 2024 


संदर्भ: ।10-/2008013/1/2020-208-818(892)---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम 
(1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न 
अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के 
विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 


अनुसूची 
fad स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. वर्ष तथा शीर्षक तिथि जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 | आई एस 1885 (भाग 17) : 2024 | 30 मई 2024 | आई एस 1885 (भाग XVII) - 1979 | 30 जून 2024 
आई ई सी 60050-441 : 1984 विद्युत तकनीकी शब्दावली 
विद्युत तकनीकी शब्दावली भाग XVII स्विचगियर और नियंत्रण 
भाग 17 स्विचगियर और नियंत्रण गियर 
गियर (पहला पुनरीक्षण) 
(दूसरा पुनरीक्षण) 


3429 01/2024 (1) 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, 
वर्ष तथा शीर्षक 


प्रतिस्थापन 
तिथि 


भारतीय मानकों, यदि वापस लिए 
जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 


वापस होने की 


(2) 


(3) 


(4) (5) 


आई एस 14911 (भाग 2) : 2024 
आई ई सी 60700-2 : 2016 + 
AMD 1: 2021 CSV 
उच्च वोल्टेज fee धारा (एचवीडीसी) 
पावर संचारण हेतु थाईरिस्टर ATT 
भाग 2 शब्दावली 


30 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 15999 (भाग 7) : 2024 
आई ई सी 60034-7: 2020 
घूर्णी विद्युत मशीन 
भाग 7 निर्माण के प्रकार, स्थापना 
व्यवस्थाएं और टर्मिनल बॉक्स की 
स्थिति का वर्गीकरण 
(आईएम कोड) 

(दूसरा पुनरीक्षण) 


30 मई 2024 


आई एस 2253 - 1974 
निर्माण के प्रकार के लिए पदनाम और 


घूर्णन विद्युत मशीनों की स्थापना 
व्यवस्था 


(पहला पुनरीक्षण) 


30 जून 2024 


आई एस 18483 (भाग 1) : 2024 
आई ई सी 62822-1 : 2016 


विद्युत वेल्डिंग उपकरण --- मानव से 
संबंधित प्रतिबंधों का आंकलन 
विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के संपर्क में 
(0 हर्ट्ज से 300 गीगाहटज) 


भाग 1 उत्पाद परिवार मानक 


30 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस 18597 (भाग 3) : 2024 
आई ई सी 60700-3 : 2022 


उच्चु-वोल्टता दिष्ट-धारा 
(एचवीडीसी) पावर ट्रांसमिशन के 
लिए थाईरिस्टर वाल्व 


भाग 3 आवश्यक रेटिंग (सीमित 
मूल्य) और विशेषताएँ 


30 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


आई एस/आई ई सी 61557-3 : 
2019 


1000 atee ए.सी. और 1 500 
वोल्ट डी.सी. तक कम वोल्टेज 
वितरण प्रणालियों में विद्युत सुरक्षा 
-- सुरक्षात्मक उपायों के परीक्षण, 
माप या निगरानी के लिए उपकरण 


भाग 3 लूप प्रतिबाधा 


30 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-11/4/असा./171/2024-25] 


[art ave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 3rd June, 2024 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (892)—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
N) No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 IS 1885 (Part 17) : 2024 30 May 2024 IS 1885 (Part XVII) - 1979 30 June 
TEC 60050-441 : 1984 Electrotechnical Vocabulary 2024 
Electrotechnical Vocabulary Part XVII Switchgear and 
Part 17 Switchgear and Control Gear Controlgear 
(Second Revision) (First Revision) 
2 IS 14911 (Part 2) : 2024 30 May 2024 NA NA 
IEC 60700-2 : 2016 + AMD 1 : 2021 
CSV 
Thyristor Valves for High Voltage 
Direct Current (HVDC) Power 
Transmission 
Part 2 Terminology 
3 IS 15999 (Part 7) : 2024 30 May 2024 IS 2253 - 1974 30 June 
IEC 60034-7 : 2020 Designations for Types of 2024 
Rotating Electrical Machines Construction and 
Part 7 Classification of Types of Mounting Arrangements of 
Construction, Mounting Arrangements Rotating Electrical Machines 
and Terminal Box Position (IM Code) (First Revision) 
(Second Revision) 
4 IS 18483 (Part 1) : 2024 30 May 2024 NA NA 
TEC 62822-1 : 2016 
Electric Welding Equipment — 
Assessment of Restrictions Related to 
Human Exposure to Electromagnetic 
Fields (0 Hz to 300 GHz) 
Part 1 Product Family Standard 
5 IS 18597 (Part 3) : 2024 30 May 2024 NA NA 


IEC 60700-3 : 2022 
Thyristor Valves for High-Voltage 
Direct-Current (HVDC) Power 
Transmission 
Part 3 Essential Rating (Limiting 
Values) and Characteristics 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III—SEc.4] 


Sl. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 

No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 

(1) (2) (3) (4) (5) 

f IS/IEC 61557-3 : 2019 30 May 2024 NA NA 


Electrical Safety in Low Voltage 


Distribution Systems up to 1 000 V a.c. 


and 1 500 V d.c. — Equipment for 
Testing, Measuring or Monitoring of 
Protective Measures 
Part 3 Loop Impedance 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./17 1/2024-25] 
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